Université Sir George Williams 1435 rue Drummond Montréal 107 879-2867 ou 879-2863 


November 13, 1969 
FOR IMMEDIATE RELEASE 


/MMSS 


The installation of Principal John W. O'Brien will take place at Sir 


George Williams University's Fall Convocation, Friday, November 21. 


The ceremony will be held in Place des Arts' thé&tre Maisonneuve at 


2.30 p.m. 


Some 340 day and evening students will receive degrees. 
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Malcolm Stone 
Information Officer 


Université Sir George Williams 1435 rue Drummond Montréal 107 879-2867 ou 879-2863 


POUR PUBLICATION IMMEDIATE 
le 13 novembre 1969 


C'est le vendredi 21 novembre qu'aura lieu l'installation du recteur 


de l'université Sir George Williams, M. John W. O'Brien. 


La cérémonie se déroulera au théA&tre Maisonneuve (Place des Arts) & 


partir de 14h30 et sera suivie de la remise des diplémes. 


Cet automne, quelque 340 étudiants du jour et du soir obtiendront leur 


dipléme de Sir George Williams. 


Malcolm Stone 
Directeur de l'information 
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